ZOFIA z Dembych ŻUKOWSKA 


żona profesora Seminaryum nauczycielskiego 
przeżywszy lat 31, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 30 Maja 1888 r. 
o godzinie 12-tej w nocy. 


Stroskany mąż, siostra i córka zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, który 
się odbędzie w Piątek dnia l-go Czerwca b. r. o godzinie 5-tej popołudniu z domu Par WAG 
| Batorego Nr. 8 wprost na cmentarz. i 


